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Nicht nur die Erkenntnis des Zusammenhangs der Vorgange in Wechselstromkreisen, auch die graphischen und analytischen Methoden zu deren Untersuchung sind wesentlich erweitert und aus-gebaut worden. Die neueren Methoden finden immer mehr Eingang in die Fachliteratur, und die Notwendigkeit, sie sich anzueignen, bietet sich alien, die die Literatur verfolgen wollen.
